Erratum 

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 hoofdstuk de Koning (I), p.7, § 4.1 


4.1 Oordeel rechtmatigheid financiële informatie 

De in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie in het 
Jaarverslag 2014 van de Koning is rechtmatig. De door ons aangetroffen 
fouten en onzekerheden vindt u in het overzicht van alle fouten en 
onzekerheden in de financiële informatie. Wij geven ons oordeel onder 
voorbehoud van goedkeuring van de slotwetmutaties door de Staten-Generaal. 

Voorbehoud bij het oordeel over de financiële informatie De Koning 
Het bedrag aan verplichtingen omvat in totaal 61.000 euro aan 
overschrijdingen op het begrotingsartikel 3. [Erratumtekst] Het bedrag aan 
uitgaven omvat in totaal 61.000 euro aan overschrijdingen op het 
begrotingsartikel 3. [Einde erratumtekst]. Gaan de Staten-Generaal niet 
a kk oord met de daarmee samenhangende slotwetmutaties, dan moeten wij 
onze oordelen over de financiële informatie mogelijk herzien. 



